The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 

DEVAL L. PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT governor 

JUDYANN BIGBY, MO 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 



12/13/11 


Barrett Hyde 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear ADA Barrett Hyde, 

E nclosed is t he informatio n you r equested in regards to Commonwealth vs.^^l 
j^^^lab numbers ^^^^|through included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. gjd Cards with analytical results for sample # through 

3. Analysis sheets with chemist’s hand notations and test results. 

4. GC/Mass Spectral analytical data for sample # through 

GC/MS testing was performed by Kate Corbett and Annie Dookhan. All other analyses 
were performed by Lisa Glazer. If you have any questions about these materials, please 
call me at the number below. 


cerely 




.Isa Glazer' 

Chemist II 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6632 


Folk OIG PRR 091727 
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_ ID# _ 

CITY STATE 

M*T ’ P7KI 


LAB USE ONLY 

GROSS ANALYSIS 

WEIGHT d NUMBER 



Folk OIG PRR 091728 


ECU Control # 




























DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



PRELIMINARY TESTS 




Revised 7/2005 






DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



SAMPLE i 
No. of samples tested: 


AGENCY 



PHYSICAL DESCRIPTION: 


Gross Wt 
Gross Wt { ): 

Pkg. Wt: 
Net Wt: 


Gross Wt (fj ): (j_ ^ 

rjo'5 cJf o 

,n 

arp^^7 Or, 


AcBSla 



D 




PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 



IVUcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTAj_J_ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 




Folk OIG PRR 091731 












PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 



Microcrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride_ 

TLTA_£_J_ 

OTHER TESTS 



PRELIMINARY.TEST RESULTS 
RESULTS 
DATE 



muMi/io 


Revised 7/2005 









5 'tbl'Cj 


PHYSICAL QESCRIPTIQ^ lOp^l ^5®| IC( 

dob o| ^ellaorocl 

sob&'Woc^ 

© ib <s) b>V>H \ / lOfQ 


Gross Wt 


Gross Wt ( I ): 



Pkg. Wt: 


NetWt:( Jblin 


an bfe offer 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


Cobalt 
Thiocyanate j 

Marquis 


Froehde’s 


Mecke's 


BO 

eT 



Microcrvstalllne Tests 


Gold 

Chloride 



TLTA 



OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 


RESULTS 


DATE 




GC/MS CONFIRMATORY TEST 


RESULTS 


MS 

OPERATOR 


DATE 



Revised 7/2005 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



PRELIMINARY TESTS 




Revised 7/2005 

Folk OIG PRR_091735 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1-2010\SYSTEM7\01_15_10\691746.D 

KAC 

15 Jan 2010 19:09 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


lS~P.P;q> 

1 ^-13'1/ 


Abundance .. TIC: 601746.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


691746.D Tue Dec 13 08:24:54 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091736 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E: \Q1-2 010\SYSTEM7\01__15__10\6 917 4 7 *D 
KAC 

15 Jan 2010 19:21 

HEROIN STD 

47 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC; 691747.D\data.ms 
5^94 


600000 

400000 

300000 

200000 

100000 

0 

Time~> 


i I i i i i I i i tt | h i i r| ~ m -i- | r~rn~~ryT~i"T~T"] i n t" ]~t i rrjN rT-T-jn~rT-T-yT-TTTjTT-TTyTTTTjTTT~TjTT-i r yr ttt" 

2,00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret * Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.994 

872575 

100.00 

100.00 


691747 .D 


Tue Dec 13 08:13:57 2011 


Page l 


Folk OIG PRR 091737 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1-2010\SYSTEM7\01_15_10\691747,D 
KAC 

15 Jan 2010 19:21 

HEROIN STD 

47 

DRUGS . M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMtf_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# QuaI 


1 5.99 C:\Database\SLI.L 

HEROIN 


000561-27-3 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 - 


0 


43 


Average of 5.957 to 6.189 min.: 691747.D\data.ms (-) 


327 


268 


81 


204 


59 




94 


i W 


124 

| . 

it 


146 


.H j1 


162 


,181 


!, 

if. , liii- 


.. . 226 ocq 

J..I j .< 239 f 


310 


284 

1298 , 


369 


354 


m/z~> 40 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


f i i it ; rr r r j ' " r-rnryi - 1 rr r rr i | i TVi j i i i i | T i " i ; . m i‘ rr v --rri-T i'i r j i 1 t i i | > i t > | t' t t i f t iTirp-r 

60 80 100 120 140 _ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

#1: HEROIN 


268 


327 


215 


81 


i f i ii i 


m/z~> 


59 . 

Ad 


94 


115 


146 


40 60 


\ ,iiJi= 1( 
r V n 1 


28 


162 


174 


197 


t [ i < i V i'i |[■■]—[ fT 1 t 1 t ri i j i t i i | i i t i | i I t )'| t 


310 


284 


298 


369 


. 341 

| i'i i r y~ i V I 'i j' i < i i "i" r i-T-rr'T'^'T Vi i j i t i i f i r i"i p ri'i'j t' >' i > | j t p'i nri'm"!' j i n i | i I 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


6 9174 7.D 


Tue Dec 13 08:13:57 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by r 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

E : \Q1-2 010\SYSTEM7 \ 01__15__10\691754 ,D 
KAC 

15 Jan 2010 20:50 

BLANK 
LAG 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance T!C: 691754.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


691754.D Tue Dec 13 08:14:25 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091739 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1~2010\SYSTEM7\01_15_10\691755.D 

KAC 

15 Jan 2010 21 ; 03 


LAG 

55 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 


TIC: 691755.D\data.ms 
6.6)04 


1000000 

800000] 

600000 

400000 

200000 - 

0 i | i t~ r| ri ri j r r i i | i l l fi i j T i : i | ! i ■ f r f T i r i^Tr i i j t r"i i j T'TT T" [T r T' T 1 |"T itt'] rm | i T I i | i i i i 

Tirne-~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4,00 4.50 5,00 5,50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8,50 9,00 9,50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6 . 004 

1799816 

100.00 

100.00 


691755,D Tue Dec 13 08:14:29 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091740 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYBTEM1\Q1_15_10\691755.B 
KAC 

15 Jan 2010 21:03 



Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C:\Dat aba s e\PMW_T0X 2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6,00 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


4.0 


;! 69 

l4*. 


C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Average of 5.967 to 6.232 min.; 691755.D\da(a.ms (-) 


268 


327 


81 


146 


204 


94 


124 




162 




174 


'187 




22 ®239« 

-Mt, V, ,.! 


310 


253 

j. 


284 


298 


369 


341364 R 


Vri'VF [ ~i i'i't I i i i K | t 'i i • i r|-n -T 1 T "]- 1 -f a i v i i i [ i i ' 1 1 i'iV| iV'i t fi'i t i I > H i f H' l 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Abundance 


#1: HEROIN 


j 4j3 


80 


60 


40 


20 


0V 


691755.D 


268 


327 


215 


81 


59 

.} 

M, 


94 


115 


146 


T 


T - * 


ii ,.L. 

i i' j i i 


128 

„ .Mi 

M i-I V 


162 


m it! 

T rT 'i"' 


174 

I, 


197 


! i ,! 11.1 ! !. .-.lit 


n -1 


310 


2^8240253 

i't 'i i '< i' f i *!” q h 


284 
j. 298 

r y-‘ 7 L iH , "T , “pr 4 


369 


T 


341 


n~ 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


Tue Dec 13 08:14:31 2011 


Page 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E: \Q1-2010\SYSTEM7\01__15_10\691756 .D 
KAC 

15 Jan 2010 21:16 

BLANK 
LAG 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC: 691756.D\data.ms 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NQ INTEGRATED PEAKS** * 


t 


691756 -D Tue Dec 13 08:14:43 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
Acquis!tionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1-2010\SYSTEM1\01_1SJL0\6911S1.D 
KAC 

15 Jan 2Q1Q 21:28 

LAG 

57 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 

lOOOOOOj 


TIC; 691757.D\data.ms 
6.(j)04 


500000 


0 


~T 


T 


~r 


'T 


T 


~r 




-p 


Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4,50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6.004 

1867659 

100.00 

100.00 


691757,D Tue Dec 13 08:14:47 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091743 







Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

E:\Q1~2010\SYSTEM7\01^ 
KAC 

21 : 28 


15_10\691757 .D 


;.,ag 

57 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST05a.L Minimum Quality: 80 

C: \ Da tab ase \ PMW__TOX2 . L 


P m RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.00 


C:\Database\SLI.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

ao 

40 

20 

0 


43 


Average of 5,956 \o 6.189 min.: 691757.D\data,m$ (-) 


268 


327 


81 


146 


204 


59 

J 


94 


115 


28 

h i ill 


162 


L i 


174 

!,,J!,.k.87 


220238 253 j 

A. £!m ilL 


310 


284 


298 


369 


341 354 


m/z-> 


40 


Abundance 

80 

80 

40 

20 

0 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 

#1: HEROIN 


I 4<3 


268 


327 


216 


81 


m/z~> 


T 

40 60 



94 1 

° 162. 


59 , 



If 

i 1 1'4 

1 !• i 197 


M, - J;i. 

i J 



,|| I 1 !! M'j . i-Ui; 



2j28 253 

M J:t., n'.». 


310 


284 


298 


369 


341 


80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


691757.D 


Tue Dec 13 08:14:48 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1~2010\SYSTEM7\01_15_10\691758,D 
KAC 

15 Jan 2010 21:41 

58 

DRUGS .M 
RTF 


Abundance 


1000000 


500000 


0 


TIC: 691758 

,D\data,m$ 

6.1 

>04 


l 


T 


T 


T 


T 


Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

6,004 

1977166 

100.00 

100.00 


691758.D Tue Dec 13 08:14:52 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091745 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM7\01_15_10\691758.D 
KAC 

15 Jan 2010 21:41 


LAG 

58 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW_TOX2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


6.00 


C:\Database\SLl.L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


43 


Average of 5.951 to 6.216 min.: 691758.D\data.ms {-) 


268 


327 


81 


146 


215 


59 


,1.4. 1; 


94 124 

ll. T 


162 


jij, \\k 


174 

, ji [ 197 


M 


2^24 0 253 


310 


284 


298 


369 


| 340 355 


m/z-> 40 60 80 ' 100 120 ' 140' 160 180 200' 220 ’ 240 '280 300 320^340^360 


Abundance 


#1: HEROIN 


4j3 


80 

60 

40 

20 


268 


327 


215 


310 


81 


59 

: || 


rn-r ! | i i i i i i 


l.ii 4:! 


94 


115 


146 


28 

k\ 


162 


174 

iU 


197 

.MAt 


2p8 253 


284 


298 


369 


jj 34 1 


m/z~> 


40 60 


I ’| I'll I | 1 % i 'V | I I I I | I i > F [■ I 1 II | I l I I | I i'll I i i I !'| f \ I I jj I I i ’ | ^ ft ! — | I I I I | 'HTT|"H 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 


691758,D 


Tue Dec 13 08:14:53 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1-2010\SYSTEM7\01_15_10\691759.D 

KAC 

15 Jan 2010 21:54 

BLANK 
LAG 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 


TfC: 6917S9.DVdata.m$ 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


i 


***NO INTEGRATED PEAKS* * * 


691759.D Tue Dec 13 08:15:24 2011 


Page I 


Folk OIG PRR 091747 







Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

E:\Q1-2010\SYSTEM7\01_15_10\691760.D 

KAC 

15 Jan 2010 22:06 


LAG 

60 

DRUGS 

RTE 


M 


Abundance 
1000000 | 

800000 

600000 

400000 

200000 ; 

C "- 'v ' >' [ it r > | j i ft | t i i i | t i i i ; t \ i \ F p i \ t \ n | t i i i | i i r t j t-i rrpm lyrrvi [ i i i ; j t i 1 i 

Time~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5,999 

1704281 

100.00 

100.00 


TfC: 691760.D\data.ms 
5.499 


f 

t 


691760 .D 


Tue Dec 13 08:15:28 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM7\01_15_10\691760.D 

KAC 

15 Jan 2010 22:06 


LAG 
60 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: 


C:\Database\SLI.L 
C:\Database\NIST05a.L 
C:\Database\PMW TOX2.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


CAS# 


Qual 


6 . 00 


C:\Database\SLl,L 
HEROIN 


000561-27-3 


99 


Abundance 


80 

60 

40 

20 

0 vl 


43 


Average of 5,956 to 6.232 min.: 691760.D\data.ms (-) 


268 


327 


81 


146 


59 


94 ,124 

! 

162 
, 1 

1 

1-lu; 

i, 

j.UfLikJl 

I. 1 
j 

:i.! ; ! 1 : 1 : •: : 


,181 


ill. 


204 


I, 2 ? 6 238 253 

vJUjVH Mi ,■ 


310 


284 


298 


369 


341 354 


1 I 1 1 * U 1 ^ 1 1 i 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 I J 1 1 1 ! 1 

m/z--> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


360 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 : 


#1: HEROIN 


i 43 


268 


327 


215 


61 


59 


94 

j! 


115 146 

128 


162 174 

ir J 1 11 I If | JJ; 228 253 

lU 1 !. ) "*..-: l vV> l ;|U!!, , M |*y K J ,A 

... J. ' p j t I I | I I Y 1 t t b I I 1 I I I ‘ I I 1 clip 


310 


284 


298 


369 


m/z-> 


341 

pn i ‘i i > t r 1 F ,J ( ta TT*f"r'jrT , 'h , "V" , i ,,, |" r'i' 1 1 Vi * i i i | i i Vi | t b i i j i r i "i j i I i t ^ i'll i ^ r i i rp i ■ i't pr ' rV'T t - "] 1 i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


| 

i r T 


360 


691760.D Tue Dec 13 08:15:28 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1-2010\SYSTEM7\01_15_10\691770.D 

KAC 

16 Jan 2010 00:13 

BLANK 

2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance 


TIC: 691770.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


** *NO INTEGRATED PEAKS*** 


691770.D Tue Dec 13 08:15:42 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091750 






Area Percent / Library Search Report 


Inf ormation f rom 
File Name ; 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1-2 010\SYSTEM7\01_15_10\6 917 71.D 
KAC 

16 Jan 2010 00:26 

HEROIN STD 

71 

DRUGS , M 
RTE 


Abundance 

800000] 

| 

6000001 


400000 


TIC: 691771 .D\data.m$ 
5.$99 


200000 ] !| 

0^i | i H-rTi-m | i 1 1 • 1 : | ' i I ' 1 •!* i m (i n |vrn | 'T TTT|-r; T-ryTT-nTr-i-rTT-i r - T T T - y T - T . -n- ) - , < 

Time~> 2.00 2.50 3.00 3,50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8 00 8.50 9.00 9.50 


Ret;. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

5.999 

1203384 

100.00 

100,00 


691771.D 


Tue Dec 13 08:15:45 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 091751 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

E:\Q1-2010\SYSTEM7\01 15 

10\691771.D 

Operator 

KAC 


Date Acquired 

16 Jan 2010 00:26 


Sample Name 
Submitted by 

HEROIN STD 


Vial Number 

71 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST05a.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 6.00 C 

:\Database\SLI*L 

HEROIN 

000561-27-3 99 


Abundance 


80 \ 


60 i 

] ,! 

40 [ I 


20 




oM 


! 43 


Average of 5,951 to 6.190 min.; 691771.D\<Jata.ms (-) 


327 


268 


81 


204 


59 

\A.u 


94 


124 


146 


UJ 


107 

M, 


162 


181 


mAh 


226- 


238 253 


310 


284 
I 298 


369 


40 60 


1 f 1 1 1 ‘ T ^ 1 1 I'» 1 ■ ■ i ^~r n | | 1 ■ I ^ ^ f ■ 1 ' 1 ! r r ”H-]-n I > ! < ■ ■ > f i 1 i 1 | ' 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


354 


360 


Abundance 

80 

60 

401 

20: 


#1: HEROIN 


t 


268 


327 


215 


81 


59 

.lii i! 


94 


115 


146 


128 




40 60 


J iyi-T7’TY'rr 

80 100 


1( p174 

| I: ! 
J:hLh !•», 

'! 11 r 1 T 


197 


T 1 


2j28 253 


310 


284 


369 


298 


■V-rr^r- 


U" 


341 


120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 


< 1 f » f ' 1 I 1 

320 340 


360 


691771.D Tue Dec 13 08:15:46 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692104.D 

KAC .. 

19 Jan 2010 11:44 

BLANK 


1 

DRUGS 

RTE 


TV 




A T 


Abundance TIC: 692104TT 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


692104.D Tue Dec 13 08:19:28 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091753 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692105.D 

KAC 

19 Jan 2010 11:58 

COCAINE STD 

5 

DRUGS 

RTE 


TIC:'692105. D 

: 4000001 i 

j 200000- 


;tirrse~> 2.00 2.50 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

' 5.50 

6.00 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 <1.50 j 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

3.959 

899445 

100 . 

00 

100.00 


692105.D Tue Dec 13 08:19:34 2011 Page 1 


Abundance 

1000000 3:96 


i I 

800000: [ 


600000; 


Folk OIG PRR 091754 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : 

Vial Number : 5 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692105.D 

KAC 

19 Jan 2010 11:58 

COCAINE STD 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.96 


C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


801 


8? 


60: 


Average of 31937To4,W4 min.: 692105’D (-) 


182 


40 


20 


94 


105 


42 


51 


,! 

OlJ 


67 


122 


h [{ |. ; 114:1, 135 152 166 


198 


303 


mi . s ... tii ._ . 214222.242 _259_ ^.288 

‘m/z-> ^ 4b 50 60 70 80 90 l60 110 120 130 l40 15o’ 1&> 170 180 190 200 210 220 2^0 240 266 2?0 270' 28o' 2&0 300 


272 


Abundance 


80; 


82 


60: 


40' 


20 


#29: COCAINE 


182 


94 


42 


51 


68 


105 


1 $ ■ ■ J-Wfi . . 


122 


j, 1 14;, 


135 166 


198 

j 214222 244 259 


272 


303 


m/z*-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 2^0 240 250 260 270 280 290 300 


692105 .D 


Tue Dec 13 08:19:35 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 091755 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692110.D 

KAC 

19 Jan 2010 13:07 

BLANK 
LAG 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance .TFCT652TfO.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


692110.D Tue Dec 13 08:20:10 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091756 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692111.D 

KAC 

19 Jan 2010 13:20 


LAG 

11 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
j 2000000i 

I 1500000! 

I 1000000' 


3|97 

\ 

i ; 


TIC: 692111.0 



500000: 


0 - 


3.20 


|Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.203 

275014 

8.22 

8.95 

3.970 

3072033 

91.78 

100.00 


692111.D Tue Dec 13 08:20:15 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091757 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692111.D 

KAC 

19 Jan 2010 13:20 


LAG 

11 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST9 8.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3.20 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 \ 


Average of 3X87to X3'5Tmjn/: 6~9"2"1 i i ’’D"0 
148 


204 


60 j 


73 



i 101 

| 40 

j 

j : 

121 

[ 20; 

51 H 89 1 



63 j ! ! 



42: i , j i, 

ii : 

j 0 ! 

- ■ : :■ . :81 i , i 

Lilli J^-i 


176 


: j; : | 157 


189 


281 


m/z-> 

Abundance 

80) 

: 60: 

40 j 


#123424; lrrildazo[2', 1 -bjthiazole, 2,3,5'6'-tetrahydro-'6‘-'pTTeriyl : . 

148 

204 


73 


101 


20 ; 


45 


56 


m/z~> 


0 i. 3 r .i ti. 


89 

f. 


127 


117 ! ;| 

: j 135 Si. 157 


176 


189 


692111.D 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 j 

Page 2 


Tue Dec 13 08:20:17 2011 


Folk OIG PRR 091758 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1-2010\SYSTEM4\01 

KAC 

19 Jan 2010 13:20 


LAG 

11 

DRUGS 

RTE 


19 10\692111 . D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.97 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 \ 


60 


8,2 


Average 6r3>933 to 3,986 min : "692111.0 (-) 
182 


94 


40^ 


105 


20 


42 


0-W-i 


51 

j, 60 


68 


122 


135143 152 166 


303 


198 

i 


272 


207 222 243 260 


288 


nVz~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 ifo 180 190 200 246’ 220 230 240 260 2&) 270 280 290 300 


Abundance 


80 


82 


wsraoumB 


182 


60 i 


40' 


94 


20 


42 

' 51 68 


105 


122 


114 


152 166 !: 


198 


135 ^' i! .’T“ .,.. iijl, J 214222 244 259 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 lio 1& 130 140 150 160 170 ISO 190 200 210 220 230 240 2^0 2^0 270 2^0 290 300 


214222 


272 


303 


692111.D 


Tue Dec 13 08:20:17 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 091759 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692112.D 

KAC 

19 Jan 2010 13:34 

BLANK 
LAG 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance .' TIC:W2TTZCT 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


692112.D Tue Dec 13 08:20:23 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 091760 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692113.D 

KAC 

19 Jan 2010 13:48 


LAG 

13 

DRUGS 

RTE 


> 

I'#'; 

|| 

Sol 

. 

3J97 

TfC: W21T3.D 

• 1500000! 

I 



ioooooo; 


500000 

3.21 

I > ; 


jTfme-> 2.00 2,50 

3.00 3.50 4.60 4.50 5.00 

5.50 6.00 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 ' ; 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.206 

268583 

9.71 

10.76 

3.967 

2496870 

90.29 

100.00 


692113 .D 


Tue Dec 13 08:20:28 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 091761 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692113.D 
KAC 

19 Jan 2010 13 :48 


LAG 

13 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.21 


C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


98 

98 

97 


Abundance 


ao; 


Average of 3.184 to 3.359 mm.: 692113.D (-) 

148 


204 


60' 


40: 


201 


0 


73 


101 

I 


121 


127 


45 


51 


63 


! 


89 


57; 


;Lj;i; 82 ; 95 5 : 11!1.1 08 11 ^ ; 


135 11? 


176 


155 161 169 


189 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 lOO 110 120 130 140 150 160 170 180 190 

Abundance .. #84039: f m i d a zo f 2,4-bj I h f azole , 2 , 3,5.6 - tel r a f i y d ro’- _ 6”-‘pf i eny F ”" 

j 148 

80 * ! 

60: I 


200 

2Q4 


40; 



73 


201 

45 51 

63 

i 

1 

89 

| o ; 

_ 1 . . ; i : 

57 ,J . 

.aUiro 


m/z~> 

' 40 ' 50 

60 

70 80 

90 


101 


121 127 


I 


, ibd 


! 108 115 


j. 135141 \\. 157 167 


176 


185 


200 


692113 , D 


Tue Dec 13 08:20:28 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 091762 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692113.D 

KAC 

19 Jan 2010 13:48 


LAG 

13 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.97 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

80; 

i i 

: 60 

40; 

20 


82 


Average of 3:935 to 3;9B"31wT,; 6"92‘113.D (-) 


182 

i 


94 


105 


42 


51 


68 | 


122 


198 


303 


272 


0 J.i,. . , 166 . . ,J._ _• 207 223 242 J259 j.^281 j.I 

m !z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 l902C0 210 2^0 230 240 250 2&) 270 280 2&> 300 


Abundance 


80. 


82 


60 

40 i 

20 42 
I | 51 

o' 


"■S25T COCAINE 


182 


94 


105 


68 


122 


.114, 


135 152 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1&) 170 180 190^200 2^0 220 230 240 250260 270 280 290 300 


692113 .D 


Tue Dec 13 08:20:29 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 091763 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692127.D 

KAC 

19 Jan 2010 17:00 

BLANK 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


1 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


TIC: '592'1'27'D 



Ret. Time 


Area 


Area 


Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


692127.D Tue Dec 13 08:21:08 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091764 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692128.D 

KAC 

19 Jan 2010 17:14 

COCAINE STD 

28 

DRUGS 

RTE 


A, Wf» “ “ 3 96 TIC: 692128.0 

800000i 
600000; 

! 40C000 

| 200000 : 


Time--> 2.00 2.50 

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 

5.bo 

JS.bo 

6. bo 

7.00 7.50 8.00 8.50 ' 9.00 9.50 .' j 

Ret. Time 

Area 

Area 

o, 

o 

Ratio % 

3.956 

893859 

100. 

00 

100 

o 

o 


692128.D Tue Dec 13 08:21:12 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 091765 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


E:\Q1-2010\SYSTEM4\01_19_10\692128.D 

KAC 

19 Jan 2010 17:14 

COCAINE STD 

28 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.96 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80- 


82 


Average of 3.935 to 4.051 min.: 692128. D (-) 


182 


60! 


40 : 


20 ; 


94 


105 


42 


‘ 51 


0 . 4 ;., 


68 


122 




135 1 f 2 166 


198 


303 : 


272 

207 222 244 259 [ 281 


m/z--> 40 50 60 70 80 90 100 lib liO 6 o 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 26 ol >70 280 290 300 i 


Abundance 


80 \ 


60- 


40- 


82 


"#29: COCAINE 


182 


94 


105 


20 : 


0 . 


: 42 


51 


68 


122 


114 


135 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 | 


lm/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 l30 140 l60 160 170 180 190 200 2i0 2i0 230 240 250 260 270 280 290 300 


692128 .D 


Tue Dec 13 08:21:12 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 091766 



















